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Chỉ ít lâu sau khi tin đồn về Xteink X4 Pro gây bão trong cộng đồng, nhà phát triển CrossPoint đã chính thức tung ra bản Beta 1 của CrossPoint dành riêng cho X4 Pro.




Sự kiện này ngay lập tức thổi bùng sức nóng trên subreddit r/XTEINK, biến X4 Pro từ một thiết bị gây nhiều tranh cãi trở thành sản phẩm được săn đón hàng đầu.




1. Tốc độ phát triển “chóng mặt” của cộng đồng Mã nguồn mở




Trước đó, không ít người dùng ngần ngại nâng cấp lên X4 Pro vì lo sợ thiết bị mới với màn hình cảm ứng và đèn nền sẽ bị “khoá hệ thống”, làm mất đi sự linh hoạt vốn có của các bản Custom Firmware (CFW).




Tuy nhiên, đội ngũ phát triển CrossPoint đã chứng minh điều ngược lại. Chỉ trong thời gian ngắn làm việc liên tục (“không ngủ”), họ đã tối ưu xong hệ điều hành tùy chỉnh để chạy mượt mà trên phần cứng mới của X4 Pro (chip ESP32-S3, 8MB PSRAM và RTC).





“Tôi định bỏ qua phiên bản Pro vì nó không có firmware tùy chỉnh. Trời ơi, các bạn làm nhanh thật đấy!” — Redditor HOHansen chia sẻ.






2. CrossPoint giải quyết những “điểm yếu” lớn nhất của X4 Pro như thế nào?




Bản nâng cấp CrossPoint Beta 1 không chỉ mang giao diện quen thuộc trở lại mà còn khắc phục trực tiếp các phàn nàn của người dùng về phần cứng gốc:





	Hạ độ sáng đèn nền xuống mức siêu thấp: Đèn nền mặc định của X4 Pro bị phản ánh là quá sáng khi đọc trong đêm, dễ làm phiền người nằm cạnh. CrossPoint đã tinh chỉnh lại firmware cho phép hạ độ sáng xuống mức cực kỳ dịu mắt (mức 1 tương đương với dòng Kobo cao cấp).




	Tắt hoàn toàn cảm ứng khi đọc sách: Nếu bạn ghét việc chạm nhầm vào màn hình khi đang cầm máy, CrossPoint cung cấp ngay tùy chọn vô hiệu hóa màn hình cảm ứng trong trình đọc. Lúc này, bạn chỉ cần dùng 2 nút bấm vật lý ở cạnh bên để lật trang.




	Tận dụng tối đa cảm ứng cho các tính năng nâng cao: Dù hỗ trợ tắt cảm ứng khi đọc, CrossPoint vẫn giữ lại sự tiện lợi của màn hình cảm ứng cho việc tra từ điển, điều khiển menu và sắp tới là các thao tác chọn/đánh dấu văn bản (Highlight).






3. Lịch trình phát triển & Các tính năng sắp xuất hiện




Nhà phát triển CrossPoint cho biết họ đang tích cực hoàn thiện các tính năng tiếp theo dành cho X4 Pro:




	Tính năng	Trạng thái hiện tại
	Tắt cảm ứng khi đọc / Dùng nút vật lý	Có sẵn
	Tinh chỉnh độ sáng / Chỉnh tông màu đèn	Có sẵn (Đã tối ưu độ sáng thấp)
	Tra từ điển	Có sẵn (Đang tiếp tục tối ưu cho cảm ứng)
	Chế độ tối (Dark Mode / Đảo màu)	Đang phát triển (đã nhận PR)
	Cắt / Đánh dấu văn bản (Highlight)	Đang chờ duyệt PR
	Sạc & Truyền dữ liệu qua USB	Sắp bổ sung





4. Thông tin bán hàng & Lời khuyên cho bạn





	Phiên bản màu trắng (Frost White X4 Pro): Theo thông tin từ các thành viên trải nghiệm sớm (như stefansvartling), phiên bản màu trắng hiện đã hết hàng đợt 1 và đợt tiếp theo dự kiến sẽ mở bán rộng rãi vào giữa hoặc cuối tháng 8.




	Sạc Pogo vs USB-C: Mặc dù máy chuyển sang dùng chân sạc Pogo nam châm, thiết bị đi kèm bộ chuyển đổi (adapter) USB-C nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng với cáp sạc sẵn có.






Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy đọc sách siêu nhỏ gọn, có đèn nền đọc đêm tuyệt vời nhưng vẫn muốn sự tối giản và mượt mà của phần mềm mã nguồn mở, Xteink X4 Pro chạy CrossPoint chắc chắn là sự lựa chọn không thể bỏ qua ở thời điểm hiện tại!
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